جک و پاور اسانسور هید رولیک در اصفهان 


شرکت خاوران صنعت. با سلال‌ها تجربه درخشان در زمینه تولید ان واع بالابر خانگی و 
صنعتی. جک و پاور آسانسور هیدرولیک و.... با بهره گیری از تیم متخصص و کارشناسان 
خود. آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه رشد و تولید بالابرهای 
باکیفیت و استاندارد است .شما می توانید از طریق دکمه زیر با ما در ارتباط باشید. 


راهنمای خرید جک و پاور آسانسور 


مهم‌ترین و اصئی‌ترین اجزا در سیستم آسانسور که بار حرکت آن را بر عهده دارند. جک و 
پاور هیدرولیک هستند .در سیستم آسانسور جک وظیفه انتقال کابین را بر عهده دارد . 
در سیستم آسانسورهاء جریان روغنی به وسیله پمپ الکتروموتور به گردش در می‌آید و 
سپس توسط شیرهای کنترلی تنظیم می‌ شود این امر باعث بار حرکت جک می‌شود . 
پاوریونیت در واقع پمپ الکتروموتور و شیرهای کنترلی گفته می‌شود که تآمین کننده 
نیروی لازم برای حرکت جک است. 


مهندسی این حوزه انجام شود .بنابراین برای بالا بردن امنیت و کیفیت آسانسورهای 
هید رولیک حتما باید این قطعات را از افراد متخصص این حوزه تهیه کرد. 


خاوران صنعت. تولیدکننده متخصص جک و پاوریونیت هیدرولیکی در اصفهان است .این 
گروه با بیش از ده سال سابقه. با بهره‌ گیری از فناوری‌های روز دنا و دانش متخصسص. 
تاکنون توانسته است محصولات باکیفیتی را ارائه داده و به خوبی رضایت مشتریان خود 


را جلب کند. 
جهت سفارش جک و باور آسانسور در اصفهان 
8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 
خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
٩‏ آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 
روبروی کوی ۵۵ 


2 ارتباط با ما ۹ - مدیریت: کارخیران 


